XV- Es ist em' Ros' entsprungen 



Moderato ( J = circa 65) 



Trumpet in C 1 



Trumpet in C 2 



Trombone 



Bass Trombone 
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German Traditional 

Harmony: Michael Praetorius 

Arr. Michel Rondeau 
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